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Buletin de analize medicale nr. 24939 


Data inregistrarii: 14/11/2021 
Data si ora recoltare: 14/11/2021 14:07 


Data tiparirii: 31/10/2021 12:04 Rezultatele se vor interpreta in context clinic de catre medicul curant 


Nume: Al Msari saif abdullah fayyadh Varsta: 29 Sex: M Medic: STRATONIS MEDICAL 


C.N.P: 9151982 Recoltat: Laborator Contract: STRATONIS MEDICAL SRL 
Localitate: CONSTANTA Adresa: Telefon: 0724919518 


BIOLOGIE MOLECULARA -VALIDAT DE : DANIELA IANCU -MEDIC PRIMAR MEDICINA DE LABORATOR 
1. Detectie ARN viral SARS-CoV-2 prin RT-PCR * -secretie (Sansure Slan 96 (RT-PCR)) 


INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM 
Detectie ARN viral SARS-CoV-2 prin RT-PCR Negativ (nedetectabil) Negativ (nedetectabil) 


Detectie ARN viral SARS-CoV-2 prin RT-PCR: Proba analizata: prelevat nazofaringian sau/si prelevat orofaringian. 
Acest rezultat reprezinta statusul viral din momentul recoltarii. 

Testul foloseste amplificarea selectiva a ARN viral pentru gena ORF1ab si gena N, specifica SARS-CoV-2. 

Laboratorul HEMOLAB CLINIC SRL efectueaza acest test conform Autorizatiei Sanitare de Functionare nr. 319/26.03.2021 
emisa de Directia de Sanatate Publica Bucuresti. 

Toate probele prelucrate, cu rezultate validate, au fost conforme pentru examinare. 

Etapa preanalitica, de pregatire a pacientului, recoltarea, stocarea si expedierea probei, 

influenteaza semnificativ rezultatul analizelor.Pentru probele recoltate extern, 

SC HEMOLAB CLINIC SRL nu poarta responsabilitatea fazei preanalitice, aceasta revenind solicitantului. 





Toate probele cu rezultate finale si fara comentarii aditionale sunt considerate conforme. 


Observatii laborator: A 14029657 


Nota: Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. 

Analizele marcate cu ** sunt efectuate la un laborator subcontractat. 

Rezultatele se refera numaila probele analizate. 

E ste interzisa reproducerea sau utilizarea buletinului de analize in alte scopuri decatcele pentru care a fost realizat, fara acordul Hemolab Clinic SRL 
Vizualizare rezultate on-line: www.hemolab.ro. 

Program recoltari: Luni - Vineri: 07:00-11:00 

Program rezultate: Luni - Vineri: 07:00-16:00 


Interpretare: 
-Ø rezultatul depaseste limita maxima a intervalului de referinta 
-®: rezultatul depaseste limita minima a intervalului de referinta 


Verificat de sef de laborator: Dr. Iancu Daniela - Medic primar medicina de laborator: 
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